Z MATYSKÓW 
najukochańsza $. p. JANINA 


żona lekarza 


zaopatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu w 22 wiośnie życia, dnia 17 stycznia 1942, 
po krótkiej chorobie. 


Msza św. żałobna za spokój duszy Zmarłej odbędzie się w poniedziałek dnia 23 lutego b. r. o godzinie 9 rano 
w kościele św. Anny w Krakowie, o czym zawiadamiają pozostali w nieutulonym bólu: 


maz z córeczką, matka, brat i rodzina. 
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